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: Riyadh Bin Bulayhid Office مكتب رياض بن بليهد‎ 


Chartered Accountants and Financial Consultants 


الرياض في: ٠١‏ صطر ١٤٤٠١ه‏ 
الموافق: ٠١‏ سبتمير ۲٠٠١١‏ م. 
السادة / الجمعية السعودية الخيرية لرعاية مرضى السرطان المحترمين 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» 


يسعدنا نحن مكتب رياض بن بليهد محاسبون قانونيون ومستشارون ماليون - أن نقدم لكم عرضنا لمراجعة 
القوائم المالية والتقارير الربعية للسنة المالية المنتهية في 7١71/17/5١‏ م. 
فإننا نشكركم على ثقتكم بشركتنا ونرفق لسعادتكم عرضنا الذي يوضح الخطوط العريضة لمراجعة حسابات 
الجمعية وإصدار تقرير المراجعة على قوائمها المالية للسنة المالية المذكورة آعلاهء والتي ستتم طبقا لمعايير 
المحاسبية للمنشأت غير الهادفة للربح والمعيار الدولى للتقرير المالى للمنشأت الصغيرة والمتوسطة المعتمد فى 
الملكة الفريية السعودية: 
سيكون الهدف من مهمتنا هو إبداء الرآي حول القوائم المالية للجمعية وكجزء من إجراءات المراجعة سنقوم 
بالكتابة للادارة عن نواحي الضعف والقصورء إن وجدت» في نظام الرقابة الداخلية والنظام المحاسبي 
المستخدم لدى الجمعية. 
إن إمكانيات مكتب رياض بن بليهد تجعلنا مقتنعون بآن تعييننا كمراجعين خارجيين للجمعية سوف يقدم لها 
الاتى: 
© فريق عمل متخصص مكون من أفضل الكوادر المؤهلة مهنياً في القطاع الذي تعمل به الجمعية. 
يمكنهم من الإجابة على جميع الاستفسارات المحاسبية والمالية بكفاءة عالية. 
© فريق عمل ذو خبرة طويلة وفهم عميق لنظام الزكاة وضريبة الدخل في المملكة العربية السعودية. 
9 أفضل الخدمات من خلال التخطيط المبكر للعمليات والاتصال المباشر مع الإدارة وإشعارها بأي بنود 
أو معلقات في الوقت المناسب. 


التي نقوم بتقديمها . 
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مكتب رياض بن بليهد e Riyadh Bin Bulayhid Office‏ 
م محاسبون قانونيون و مستسارون ماليون : 


يتمثل نطاق المراجعة فيما يلي: 


.١‏ سوف يكون نطاق المهمة هو مراجعة القوائم المالية للجمعية وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة 
التطبيق في المملكة العربية السعودية وبناء عليه سيش مل فحصنا إجراء الاختبارات اللازمة للقيود 
والسجلات المحاسبية كما ويشمل إجراءات المراجعة الأخرى التي نراها ضرورية لتكوين رأينا المهني 
بغرض التحقق من أن القوائم المالية ككل تظهر بعدل المركز المالي ونتائج العمليات وفقاً للمعايير 
المحاسبية للمنشأت غير الهادفة للربح والمعيار الدولى للتقرير المالى للمنشأت الصغيرة والمتوسطة 
المعتمد فى المملكه العربية السعودية. 


؟. إن تنفينذ إجراءات المراجعة المشار إليها في البند أعلاه لا تعني بالضرورة اكتشاف التلاعب وهي غير 
مصممه أساساً لهذا الغرض مع العلم أن فحصنا قد يؤدي إلى كشف ذلك ومن الجدير ذكره بأنه إذا 
تم اكتشاف أخطاء أو اختلاسات أو تلاعب أو آي عمليات مشبوهة فإننا سنقوم باطلاع إدارة 
الجمعية بذلك كتابةء كما سنقوم بتزويد الإدارة بآي ملاحظات أخرى هامة قد تنتج عن أعمال 
الاما 


الآلي أن تؤكد لنا صحة المعلومات المدونة فيها ومسئوليتها تجاه سلامة الحسابات التي تم تزويدنا بها 
والتي بموجبها نبدي رأينا حول القوائم المالية للجمعية. 


؟. ومن أجل الوصول الى رأينا المهني حول القوائم المالية للجمعية سنقوم بإجراء الاختبارات 
والاستهنيارات الى رى رورا ااا ی ستطيق هذه ا ارات على سبل اال لذ الحصر: 
acl EEL E ©‏ 


© كذلك التحقق من الموجودات والمطلوبات بالحد الذي نراه كافياً. 
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مكتب رياض بن بليهد Riyadh Bin Bulayhid Office‏ بوتلا 
محاسبون قانونيون و مستشارون ماليون 
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. ومن الجدير ذكره هنا بأن زياراتنا لتنفيذ أعمال المراجعة التي ستتم خلال السنة: بناء على فهمنا 
لمتطلباتكم؛ ستكون كما يلي: 

١‏ زيارة مرحلية: لتقييم الذظام المحاسبي وأنظمة الرقابة الداخلية المطبقة بالجمعية 
والتخطيط لعملية المراجعة وتنفيذ اختبارات المراجعة للشه و التي أقفلت حساباتها في 
تاريخ الزيارة والتي غالباً ما تتم في النصف الأول من السنة المالية. وستكون وفقاً لجدول 
زمني محدد يتم الاتفاق عليه لاحقاً معكم. 

١‏ زيارة بعد نهاية السنة: لتنفيذ أعمال المراجعة النهائية فور انتهاء إدارة الجمعية من إقفال 
الحسابات وإعداد القوائم المالية والبيانات والجداول المطلوبة. 

1. سوف تكون أوراق العمل التي هي ملكنا الخاص موجودة تحت تصرفكم أثناء ساعات الدوام الرسمي 
لتزويدكم بأية بيانات أو معلومات قد تحتاجونها مستقبلاً. 
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محاسبون قانوتيون و مستسارون ماليون : 
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سياساتنا العامة 


نلخص لسعادتكم في هذا القسم الأسباب التي يجعلنا واثقون بأن مكتب رياض بن بليهد قادرين على تقديم 
أقضل الخدفات التخاسيية والاستشارية لجمعية يحجه وسمعة الجمعية السبعودية الخيرية ترعاة مرضي 
السرطان. 

حيث يعتبر مكتب رياض بن بليهد من المكاتب المهنية التي تقدم خدمات متعددة منها مراجعة الحسابات 
رالاس ارات ان اة والاداريةوحصل الكت على ترخيص مزاولة المهنة رقم ٠+‏ 0. 

بهدف تقديم خدمات وفقاً لأحدث الأصول والأسس المهنية والمكتب يقدم خدماته في جميع أنحاء المملكة من 
خلال فروع في كل من الرياض والدمام التي تقوم بتقديم كل ما لديها من خبرات لعملاثنا في التعامل مع قضايا 
دنيا الأعمال ومع مختلف الجهات الرسمية مثل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ووزارة التجارة والجهات 
القضائية المختصة وغيرهاء ويوجد لدينا العديد من الموظفين المهنين مؤهلين من المملكة العربية السعودية. 
ودول آخرى. ويحملون شهادات جامعية عليا ومتخصصة ولديهم التدريب الكافي والخبرات العملية في مراجعة 
الحسابات. 

بالإضافة إلى خدمات مراجعة الحسابات وخدمات الزكاة والضريبة » فإن مكتب رياض بن بليهد محاسبون 
قانونيون ومستشارون ماليون يقدم أيضاً خدمات أخرى تشمل الاستشارات الإدارية والماليةء إعادة الهيكلة, 
إعادة التقييم: عمليات الإستقصاء نيابة عن العميل: تصفية الشركات والتركات والاستشارات العامة اعمال 


المراجعةالداخلية للشركات المساهمة. 


إن هدفنا الرئيسي هو تقديم آرقى مستويات الخدمة من خلال كوادر مهنية ذات خبرة وتأهيل عالي لتلبية 
احتياجات عملائنا ومساعدتهم في تحقيق أهدافهم وتمكينهم من الاستفادة من عملية المراجعة الخارجية 
كجزء من نظام الرقابة العام لديهم. 

O‏ سين رتس ع اباك ع عر جرع اك رفي راي اموي وكائية جاده 
أصول وممتلكات الجمعية:؛ والمتابعة الممستمرة لإمكانية تطوير وتحسين الأنظمة المالية والإدارية لتكون أكثر 


كفاءة وفاعلية بأقل التكاليف الممكنة. 
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مكتب رياض بن بليهد e Riyadh Bin Bulayhid Office‏ 
م محاسبون قانونيون و مستسارون ماليون : 


وللتأكد من تقديم خدماتنا بأعلى الممستويات: فقد قمنا باختيار فريق خدمة العميل الذي سيقدم المستوى 


المطلوب من الخدمة والتي تتطلع الجمعية إلى الحصول عليه من مراجعي حساباتها . 


ا e‏ 
منرخة اد جد لأسدان ) سامح حلت 

كع ع سني لور لبي با عاق لناب و لح الذي وسكي عر لو E‏ 
على أفضل الخدمات. 


كفاءة فريق العمل العلمية. 

خبرة فريق العمل العملية. 

فعالية إجراءات اتخاذ القرار. 

قدرة فريق المراجعة للعمل في إطار نظام مهني واضح» ومفهوم للاتصالء والتنسيق؛ والرقابة. 


نحن على ثقة بأن الفريق القيادي الذي سيشرف على العمليةء قادر على تقديم المستوى المطلوب من الخدمات 
المتميزة التي تتطلع الجمعية للحصول عليها من مراجعي حساباتها . 


ه٠‏ الشريك المسئول عن العملية الأستاذ/ رياض بن بليهد 
ء المدير المسئول عن العملية الأستاذ| محمد حمدين 


وسيكون هذا الفريق الإداري مدعوما بفريق مراجعة ذو كفاءة عالية وخبرة طويلة. ونحن على ثقة بآن وجود 
الخبرة السابقة لذا العاف إلى الكفاءة اة لفريق العمل هتكون الضمان لتقديم فكل الخدمات: 
إن مسئوليات الفريق القيادي الذي سيكون مسئولا عن العملية تتلخص قيما يلي : 
١‏ الأستاذ/ رياض بن بلهيد بصفته صاحب المكتب سيكون نقطة الاتصال مع الإدارة العليا ومجلس 
الإدارة والمدير المراجعة المسؤول عن العملية والمشرفين على مراجعة حسابات الجمعية. 
© الأستاذ/ محمد حمدين بصفته المدير المسؤول عن العملية سيتولى مساعدة الشريك المستول عن 
العملية في المتابعة والتنسيق وتنفيذ المراجعة. واختيار فريق المراجعة ووضع خطة العمل وبرامج 
المراجعة والتآكد من تطبيقهاء وتزويد فريق المراجعة بالتوجيه والإرشاد . 
نحن نؤّمن بأن فريق العمل يجب أن يكون ذو مؤهلات خاصة تتعدى المعرفة والكفاءة المهنية لتشمل» على سبيل 
المثال» الحكمة والحس التجاري والفهم والتخاطب وحل جميع البنود المعلقة مهنياً وبطريقة عملية لخدمة: 


تليفون 11-11-11 الإدارة العامة الرياض الرياض - حي المغرزات - برج أملاك عقارتكم - الدور الثاني- مكتب رقم 4 ١‏ 
الموقع الإلكتروني WWW.RIYADHAUDIT.COM‏ ص. ب 71 رمز بريدي: ۱١٩۸۲٤‏ ترخيص رقم: ٥٦۰‏ 
إيميل INFO@RIYADHAUDIT.COM‏ فرع المنطقة الشرقية حي النورس - طريق الملك سعود - برج المقري - الدور الأول - مكتب ٠١١‏ 


۷ 






Chartered Accountants and Financial Consultants 
LL-H: 


مكتب رياض بن بليهد Riyadh Bin Bulayhid Office‏ جاه 
محاسبون قانونيون و مستشارون ماليون 1 
الجمعية السعودية الخيرية لرعاية مرضى السرطان فإن وجود هيكل مترابط للتنسيق ورفع التقارير هو أساس 
الجخ ان ارد ع ور لل هر اليكل جر مجان وب اوم سي لبر لهي رانور يكل 


وفد جرى تقدير الأتعاب لمراجعة حسابات الجمعية السعودية الخيرية لرعاية مرضى السرطان كالاتي: 


-١‏ تدقيق القوائم المالية والتقارير الربعية للسنة المالية المنتهية في ۲٠۲۱/۱۲/۲۱‏ م. 





ونقترح أن تكون طريقة سداد الأتعاب كما يلي: 


© 0۰/ دفعة أولى عند صدور قرار التعين. 
ه 75٠‏ دفعة نهائية عند تسليمكم مسودة القوائم المالية. 


علي أن يكون الشيك باسم / مكتب رياض بن بليهد 





إن الخدمة المهنية ذات المستويات العالية تتطلب أشخاص يتمتعون بفكر ثاقب وطبيعة خلاقة ومعرفة جيدة 
بأعمال عملائنا والظروف والمعطيات التي يزاولون فيها أعمالهم: لذا فقد جهزنا مكاتبنا سواءً على مستوى 
الإدارة أو العمل الميداني بكوادر من الموظفين لهم معرفة تامة بالقوانين والأنظمة المعمول بهاء مع القيام 
بالتدريب المستمر الذي يشمل مجموعة واسعة من المواضيع والأطروحات والأساليب الفنية والمهنية بهدف 
جعل الموظف في مجال عملنا محافظاً على إمكاناته وخبراته مطوراً لها في نفس الوقت بحيث يواكب التطور 
المستمر الذي يشهده مجال الأعمال حولنا . 

وبالإضافة إلى الإداريين والمساعدين الذين يختلفون باختلاف كل عملية ينفذها مكتبنا فإن هناك فريقاً دائماً 





لا توجد أي علاقة قرابة أو مصلحة عمل بين آي من الشريك في شركتنا أو آي عضو من أعضاء فريق العمل 
والموظفين الأخريين بشركتنا مع آي من أعضاء مجلس الإدارة أو موظفيهاء ولا يوجد ما قد يؤثر على حيادية 
شركتنا فى مراجعة حسابات جمعيتكم الموفرة. 
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مكتب رياض بن بليهد Riyadh Bin Bulayhid Office‏ بود / 
محاسبون قانونيون و مستشارون ماليون : : 
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لتحقيق مستوى أداء مهني متميز فقد دأب المكتب على إتباع سياسات تهدف إلى تحقيق درجة معقولة من 
الاقتناع بالالتزام بالمعايير المهنية والأنظمة ذات العلاقة التي تحكم تقديم الخدمات المهنية للعملاءء وكان 
لإصدار لجنة مراقبة جودة الأداء المهني بالهيئة السعودية للمراجعين والمحاس بين لمعايير الرقابة النوعية 
لكاتب المراجعين القانونيين تأكيد لأهمية السياسات التي رأى مكتبنا أهميتها وعمل على تطبيقها بهدف 
التحقق بدرجة معقولة من الاقتناع بالتزام منس وبي المكتب بالمعايير المهنية والأنظمة ذات العلاقة التي تحكم 
أداتهم المهني عند تقديم الخدمات المهنية لعملاء المكتب بما في ذلك قواعد سلوك وآداب المهنة. 


ويسعى المكتب إلى تحقيق مستوى مرضي من الرقابة النوعية في مجالات: 
> استقلال منسوبي المكتب عن العملاء طبقاً لقواعد سلوك وآداب المهنة. 
تخصيص مساعدين للعمليات على قدر من الخيرة والكفاءة المطلوية. 
توفير المشورة من قبل مصادر لديها المعرفة والكفاءة اللازمة. 
وجود إجراءات ملائمة للاشراف على العمليات. 
توظيف أشخاص لديهم التأهيل الكافي للقيام بالأعمال المناطة بهم. 
العمل على التطوير المهني والتدريب المستمر لمنسوبي المكتب. 
تقويم أداء الموظفين. 
وضع سياسات لقبول العملاء واستمرار العلاقة معهم. 
الالتزام بأحكام نظام المحاسبين القانونيين ولوائحه والآنظمة الآخرى ذات العلاقة بالمهنة. 


A‏ حرا حرا حرا حرا لحرا لحرا الكل 





إن الآسلوب الذي نستخدمه في الرقابة على جودة العمل يشمل التالي باختصار: 
تكوين فريق العمل : 


مت ير ع لحار عضا لد يق يد ل بيه سات مان عا ما كر 


E 


شريك رتا 
5 شريك مسئول عن العملية 
7 مدير التدفيق 


- المدققين والمساعدين 
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مكتب رياض بن بليهد e Riyadh Bin Bulayhid Office‏ 
م محاسبون قانونيون و مستسارون ماليون : 


الشريك الرئيسي : 
يعتبر الشريك الرئيسي هو الشريك المراقب لتنفيذ المهمة حيث أنه بعيد عن أعمال 
المراجعة الروتينية المستمرة ويقوم بعد إنتهاء فريق العمل بمراجعة ملف العملية 
للتحقق من تنفيذ إجراءات المراجعة حسب المعايير المطلوبة وذلك قبل إصدار مسودة 
التقرير للعميل . 


يوجد في كل فرع من فروعنا مستشارون في مجالات المراجعة والزكاة والضرائب يتم 
الرجوع اليهم من قبل آي من الموظفين المهنيين لتقديم آي إستشارة مطلوبةء ويتم 
إختيار هؤّلاء المستشارين ممن لهم خبرة طويلة وشهادات مهنية مميزة. 


المحص الداخلي : 
يتم سنوياً تنفيذ عملية فحص داخلي دوري من قبل فريق من غير موظفي الفرع 
الممفحوص للتحقق من تطبيق معايير الرقابة النوعية داخل الفرع والتحقق من تطبيق 
مان E‏ 


١‏ / المحاسبة والتدقيق: 


باعتبارنا محاسبون قانونيون ونظراً لأننا مراجعون مستقلون عن إدارة العملاء الذين نقدم لهم 
خدماتنا فإن أهم ما نقدمه لعملائنا هو إبداء رآينا المهني حول عدالة ما تظهره القوائم المالية التي 
يجهزها العميل وفقاً لمبادئ وسياسات محاسبية متعارف عليها ومتبعة بشكل مماثل من سنة إلى 
أخرىء ولإبداء رأينا المهني فإننا نقوم بفحص تلك البيانات وفقاً لإجراءات تدقيق معينة منتقاة من 
ضمن معايير المراجعة المتعارف عليها. 

إن أول ما نهتم به عند بداية فحصنا هو التعرف على طبيعة عمل العميل ومؤسسته والأساليب التي 
تتبعها إدارته لرقابة العمليات والإجراءات والمشاكل الناجمة عن ذلك؛ وبهذا الأسلوب نصل إلى 
تحديد المواقع الحساسة ذات الإشكالات المعقدة وبالتالي يتم التركيز عليها أثناء أدائنا لمهمتناء وضي 
نفس الوقت نتمكن من وضع التوصيات والمقترحات الكفيلة بتحسين إجراءات الضبط الداخلي لدى 
العميل بشكل عام. 
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LL-H: 


> Riyadh Bin Bulayhid Office مكتب رياض بن بليهد‎ 

: محاسبون قانونيون و مستشارون ماليون دا R8‏ 
درا رر ا باللغات ار والإتجليزية واف ب ظلب العميل را ااه على ا 
إصدار تقارير خاصة حول بيانات حسابية أعدت وفقاً لقواعد خاصة مراعين في ذلك احتياجات 
العميل ومتطلبات القوانين والأنظمة في البلاد التي يزاول فيها نشاطه. 
ومن الخدمات الأخرى التي نقدمها عادة لعملائنا في مجال التدقيق والمحاسبة نذكر على سبيل 
المثال ما يلي : 

» القيام بالفحوصات وإجراءات التدقيق اللازمة لأصل ثابت» أو أصل تجاريء أو مؤسسة:؛ أو شركة ينوي أحد 

عملائنا تملكها أو المشاركة فيها. 
8 مراجعة خاصية ااا 


. مساعدة العميل في تجهيز بيانات حسابية دون تدفيق‎ ١ 


#. دموا ات قديرية أو رها 





۲ /الزكاة والضرائب: 


إن خدمة عملائنا في مجال الزكاة والضرائب تحتل قسطاً كبيراً من اهتماماتنا وتمثل جزءاً لا يتجزاً 
من عملنا كمدققين ولا تقتصر هذه الخدمة على احتساب ومراجعة الزكاة وتجهيز وتقديم العون في 
إعداد الإقرارات الزكوية والضريبيةء بل تشمل كذلك تقديم المساعدة والاستشارات الخاصة خلال 
المداولات مع مصلحة الزكاة والدخل والاستشارات حول التأثير الضريبي للعقود المعروضة وغير ذلك 
من الخدمات المتكاملة؛ وفيما يلي مزيداً من الإيضاح حول هذه الخدمات: 
و ل الل دص الجهات الرسمية التتميصية لرك دوا راب 
© تقييم سياسات العميل وأساليبه وإجراءاته للتأكد من أن احتساب الزكاة والضرائب 
المستحقة وتسديدها يتم وفقاً للأنظمة المعمول بها. 
*» تقييم النواحي الضريبية للصفقات الهامة التي يقرر العميل الدخول فيها معتمدين في 
النتائج التي نتوصل إليها على الحالات المماثلة التي تكون قد اعترضتنا في السابق. 
مساعدة العميل في إعداد الإقرارات الزكوية والضريبية والرد على استفسارات مصلحة 
الزكاة و الل :و الحصبول على الشبهادات المرقتة والتياتية واعداد الأهفراضيات الا اة 
والاستافية وتقديمها للجان الاعتراض المختلفة. 


هذا وان اتضمالنا ا باقر بم اة الزكاة والدخكل سمل ا كنيرا أذاع مل هذه اتخدمات ويجعلها فى 
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مكتب رياض بن بليتهد Riyadh Bin Bulayhid Office‏ ج و 
محاسبون قانونيون و مستشارون ماليون 





۴ | الاستشارات الادارية والمالية: 


بوسع مكتبنا تقديم مجموعة واسعة من خدمات الاستشارات الإدارية والمالية ذات الكفاءة العالية 
استجابة لاحتياجات ورغبات عملائنا. والقصد من وراء ذلك هو تنمية استغلال العميل لإمكاناته 
وموارده حتى يحقق آهدافه التي رسمهاء ومن ضمن هذه الاستشارات على سبيل المثال: 

©» السياسات والأساليب. 

© التنظيم الإداري (تخطيطه وتنميته). 

© النماذج وإجراءات الرقابة الخاصة بها والدورة المستندية التي تحكمها . 

© الرقابة الداخلية. 

© التخطيط والرقابة المالية. 

©» وضعأنظمة محاسبية. 

©» إعداد موازنات تقديرية. 

۵ تحليل دراسات التكاليف. 

ف شتونالوظانين. 

©» دراسات الجدوى الافقتصادية. 

١‏ الفحص النافي للجهالة. 

©» بالإضافقة إلى الاستشارات المالية والإدارية المختلفة. 


: / التركات والتصعيات: 


مكترنا تقديعها وقد EE‏ تجيدة فى هد المجال وقمنا يفون العدين من عمابات بعصدر الارث 
والتركات أو تصفية الشركات بمجالاتها المختلفة. 
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مكتب رياض بن بليهد Riyadh Bin Bulayhid Office‏ جاه 
محاسبون قانونيون و مستشارون ماليون ( 1 
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۵ / تقارير محاسبية في المضايا: 


بتكليف من مقام ديوان المظالم أو هيئكة حسم المنازعات التجارية أو العميل نفسه نقوم بدراسة ملف 
القضية ونجتمع بالمدعي عليه ونأخذ من كل منهما مستنداته ووجهة نظره بخصوص القضية وآي 
معلومات أخرى قد تساعد على الوقوف على الحقيقة وتوضح الموقف في الدعوى ومن ثم نقوم 
بإصدار تقرير محاسبي محايد يوضح نتيجة الدراسة موضوع القضية وما يتم إثباته على كل من 
المدعي والمدعى عليه بغرض رفع ذلك التقرير إلى الجهة القضائية ذات الاختصاص. 


١‏ / النصائح المهنية: 


إننا نقوم بخدمة عملائنا في العديد من مجالات العمل المتنوعة ومن خلال معرفتنا بالترتيبات 
المتعلقة بعقوداتهم واتفاقاتهم والبيانات الحسابية والضريبية التي يلزمهم تقديمها فإنه بوسعنا تقديم 
النصائح القيمة لعملاتنا حول مواضيع مثل القوانين والأعراف التجارية المحلية؛ أنواع العقود, 
التسجيل التجاري وتقديم البيانات الحسابية للجهات المختصةء ضرائب الدخل واشتراكات التأمينات 
الاجتماعية والجمارك: شئون الموظفين وقوانين العمل مسك الدفاترء كما أننا على استعداد لتقديم 


العميل إلى مكتب استشارات قانونية إذا كان الأمر يتعلق بأمور قانونية. 
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560لا 





تتضمن قائمة عملائنا في المملكة العربية السعودية عدداً من أكبر الشركات العاملة في مجالات تجارة 
السكنية والتجارية.ء المقاولات. والمؤسسات غير الهادفة للريح» ونورد فيما يلي عينة من عملائنا الذين نفتخر 
بهم ممن قدمنا ونقدم لهم خدماتنا ١‏ لمهنية: 


القطاع الحكومي 
ه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيك. 

٠‏ شركات مساهمك تعمل معها 

ه شركة أم القرى للإعمار. 

ده شرككة مدار الاتحاد للعقارات. 

كه شركة صناعات العزل العربية عوازل. 
١"‏ شركات ذات مسكولية محدودة 
شركة الوعلان للتجارة. 
شركة أوقاف شبكة المجد. 
جافا تايم. 
دكتور كيف. 
الشركة الدولية الخليجية للمقاولات والاستثمار العقاري. 
شركة محمد الرميزان للاستثمار التجاري. 
٠‏ متشآت غير هادفة للربح 
ه مشروع تدقيق الجمعيات الخيرية في المنطقة الشرقية )١14(‏ جمعية للعامين الماليين ۲۰۱۹م ل ۲٠٠١‏ م. 
نت ذات نشاط صتاعي 
ه شركة نفال للألمنيوم. 
ه مصنع جزيرة الياقوت للصناعات الحديثة. 

ه شركة مصنع دار فصوص للملابس الجاهزة. 
0 
0 
0 
0 
0 


O O O © O 0O 


مصتع زجاح الصهوة. 

شركة مصتع التلال السعودي للصتاعات الحديدية. 

مصتع الشرقية للبيوت الجاهزة. 

مصنع الرشيد لمطابخ الألمنيوم. 

مصنع الدمام لشبك حديد الخرسانة والتكسية والأسلاك. 


مم 


ه منشآت ذات نشاط طبى 

0 شركة عيادات الجسر الطبية. 
ه مجمع آل بطي الطبي. 

هد شركة أكماء الطبية التجارية. 
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58 :إلا 
التوقب العرص 


إذا كان ما ورد أعلاه موافقا مع رغباتكم وتفهمكم للعلاقة بيننا للقيام بالخدمات الموضحة سنكون شاكرين لو 
تفضاتم بتوقيع على العرض المقدم لكم وفي حالة عدم توافق محتويات هذا الخطاب لمفهومكم حول الاتفاق 
فإنه يسعدنا استلام تعليقكم لتزويدكم بآية معلومات أخرى تطلبونها . 


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام 03 7 37373537 





LL‏ 95 5 مكتب رياص ين يليهد 
. نوافق ونقبل العرض بما جاء بعالية ند ا 
محاسبون فانونيون 
الجمعية ة © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 6ه © © ومستشارون ماليون 
١ 598‏ (الرياض - المملكة العربية السعودية) 
الشخص المسكول: 8 01 
التوفيع E E re e gy‏ 
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إيميل INFO@RIYADHAUDIT.COM‏ فرع المنطقة الشرقية حي النورس - طريق الملك سعود - برج المقري - الدور الأول - مكتب ٠١١‏ 
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الجمعية السعودية الخيرية لرعاية مرضى 


عرض أتعاب مهنية 
خدمات المراجعة 
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السادة / الجمعية السعودية الخيرية لرعاية مرضى السرطان 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غ2 


عرض أتعاب مهنية 


بالإشارة إلى طلبكم لتقديم عرض أتعاب مهنية للقيام بتقديم خدمة التدقيق والمراجعة الخارجية للقوائم المالية والخاصة بالجمعية للسنة 
المالية المنتهية في "١‏ ديسمبر ١۲١۲م‏ نقدم لكم الآتي: - 


نطاق العمل 
يتكون نطاق العمل من الأعمال المهنية التالية: 
-١‏ مراجعة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في "١‏ ديسمبر ١7١١م.‏ 
- مراجعة القوائم المالية الفصلية (الربع الأول - الربع الثاني - الربع الثالث). 


الأتعاب 

تقدر أتعابناء بالربال السعودي» لقاء الأعمال المهنية الموضحه أعلاه كالتالي: 

الاتعاب 
اتعابنا المهنية لمراجعة القوائم المالية للربع الأول لسنة ١7١٠م IT‏ 


اتعابنا المهنية لمراجعة القوائم المالية للربع الثاني لسنة ١‏ "١٠م‏ 1001 
اتعابنا المهنية لمراجعة القوائم المالية للربع الثالث لسنة ١5١٠م‏ 1,0۰ 


إجمالي الأتعاب المهنية Togo‏ 
ضريبة القيمة المضافة Poo o /.٠١‏ 


اتعابنا المهنية لمراجعة القوائم المالية للسنة المنتهية ۳١‏ ديسمبر ١7١٠م‏ 





ضريبة القيمة المضافة: 
تخضع جميع أتعابنا لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الأساسية» وإن هذه النسبة خاضعة للتغيير بناء على التعليمات الصادرة من هيئة الزكاة والضريبة 
والجمارك. 
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مصاريف نثرية أخرى: 

في كال ا ماف د جه ا فراش اعمال الدر اجعة كار مدن النماف مل السدر و الثقامنة او رها يتم إضمافقيا قك المصباديف 
سن قتي فاتررة اتراك السذزن »: الم اصلات .والأقافة) فان (العميل)..مازم تتحملة المصاريف النارية [للعميل) في حال فا باد تلك 
المصاريف نيابة عن (العميل). 


زيادة قيمة الأتعاب: 


إن عرض الأتعاب المقدم تم تقديره بناء على المعلومات المتاحة أثناء إعداد هذا العرضء وفي حال زادت تكاليف تنفيذ الأعمال المتفق عليها وبشكل 
جوهري فيتم إشعار العميل كتابياً سواء بخطاب رسمي أو بالبريد الالكتروني بالأعمال الإضافية والقيمة المصاحبة لها. 


شروط السداد: 

الأتعاب المنهية مستحقة الدفع على دفعتين كالتالي: 

0 عند التوقيع بالموافقة على عرض الأتعاب المهنية. 

٠‏ عند اعتماد المسودة النهائية في أعمال المراجعة. 

طريقة السداد: 

إصدار شيك بأسم: مكتب علي بن حسين بن علي آل ربيع للمراجعة وتدقيق الحسابات 

أو حوالة على بنك الأهلي رقم الحساب الدول (الآيبان) 5310000008300000454500 IBAN SA‏ 


مع إرسال إشعار السداد بالبريد الإلكتروني. 
صلاحية العرض: صلاحية عرض الأتعاب المهنية ٠١‏ يوم من تاريخ إعداده» إلا إذا طلب (العميل) تمديد الفترة بصورة خطية. 


التعديل: 


أي تعديل يطرأ على هذا العرض يجب أن يكون بصورة خطية. 


الأتعاب المهنية بالإضافة إلى مصاريف النثرية» إن وجدت» والمتفق عليها في هذا العرض» ستكون قابلة للتعديل في حال تعديل نطاق العمل أو 
إضافة أعمال جديدة» هذه التعديلات يجب أن يتم الاتفاق عليها بصورة خطية قبل تطبيق تلك التعديلات. 


الموافقة والتكليف: 


نأمل في حال موافقتكم التكرم بالتوقيع على هذا العرض تمهيد لإعداد خطاب الارتباط (التعيين) وجدولة مواعيد المراجعة. 


وتقبلوا فائق التحية والتقدير»»» 
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التاريخ: 1443/2/28ه 
السادة المحترمين / الجمعية السعودية الخيرية لرعاية مرضى السرطان 
بالمنطقة الشرقية 
جمعية أهلية 
الخبر- المملكة العربية السعودية 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهء 
عرض خدمات مراجعة 
يطيب لنا أن نعرب لكم عن شكرنا بمنحنا هذه الفرصة بناءً على طلبكم 
لنتمكن من تقديم عرض خدماتنا المهنية لكم وذلك كما يلي: 
أولآ: نطاق العمل: 
1. فحص ومراجعة القوائم المالية السنوية الجمعية السعودية الخيرية 
لرعاية مرضى السرطان بالمنطقة الشرقية عن السنة المالية المنتهية في 
1 ... 
2- سنقوم بالتحقق من صحة الأرصدة الافتتاحية لعام 2021م المعدة 
من قبلكم وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة 
ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية. 
ثانا العرض ال لفني: 
أسلوب المراجعة: 
ستتم المراجعة طبقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية 
السعودية الصادرة عن البيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وتتطلب 
هذه المعايير منا الالتزام بأخلاقيات المبنة وتخطيط وتنفيذ أعمال المراجعة 
للحصول على قناعة معقولة وليست مطلقة بأن القوائم المالية خالية من 
أية أخطاء جوهريةء لا يتم تصميم أعمال المراجعة للكشف عن الغش أو 
الأخطاء غير الجوهربةء وسيتم فحص البيانات بشكل اختياري. وسيتم 
استخدام التقديرات المستخدمة بالجمعية» هذا وان مراجعتنا ستشمل ما 
يلي: 


1 


أ. التخطيط : 

في مرحلة التخطيط نقوم بالحصول على معلومات التعريف عن المنشأة 
ونشاطبا وكذلك المعلومات المالية والمحاسبية والتنظيمية والإجراءات 
والسياسات المحاسبية المتبعة ومراجعة التقارير الداخلية التي لها علاقة 
بالمراجعة ومناقشة المسئولين ذوي العلاقة بأية معلومات لها علاقة 
بالمراجعة ولها تأثير مالي ومحاسبيء كما نقوم بتحديد فريق المراجعة وخطة 
العمل والجدول الزمني لتنفيذها وكل ما هو معد من مكتبنا من أجل 
إجراءات التخطيط. 


Ahmed Taysseer Ibrahem & Partners CPA 
License 640 / 11 / 323 


Khobar, Dhahran St, Ababtin tower 3" floor, Office 303 


Tel: 013 663 6883 
P.O Box 30312 - Khobar 31952 


Date: 05/10/2021 
Dear Messer's \ The Saudi Charitable Society for Cancer Patients Care - 


Eastern Province 


Community Association 
Khobar - Kingdom of Saudi Arabia 
After greeting بر‎ 


Audit Services Proposal 


We would like to express our thanks for giving us this opportunity at your 


request to be able to offer our professional services to Jou as follows: 


First: Scope of work: 

1- Auditing and reviewing the annual financial statements of The Saudi 
Charitable Society for Cancer Patients Care- Eastern Province the fiscal 
year ended 31/12/2021 


2- Wewill verify the correctness of the opening balances of the year 2021 
in accordance with International Financial Reporting Standards for 
Small and Medium Sized Entities (IFRS for SMES) that are endorsed in 
the Kingdom of Saudi Arabia. 


Second: Technical presentation: 

Audit methodology: 

The audit will be conducted in accordance with International Standards on 
Auditing approved in the Kingdom of Saudi Arabia issued by the Saudi 
organization of certified public accountants. These standards require that 
we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to 
obtain reasonable assurance that the financial statements are free from 
material misstatement. The audit work is not designed to detect fraud or 
non-material misstatements. The data will be checked optionally, and the 
estimates used by the Organization will be used. Our audit will include the 


following: 


A- Planning: 


In the planning stage, we obtain information about the entity and its 
activity, as well as financial, accounting and organizational information, 
procedures and accounting policies followed, review the internal reports 
related to the audit and discuss the relevant officials with any information 
related to the audit and have a financial and accounting impact. Moreover, 
we will assign an audit team, a work plan and a time table for conducting 


the audit and all planning procedures prepared by our office. 
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ب .نظام الضبط الداخلي وتحديد البرامج: 

تتطلب قواعد المراجعة المتعارف علما أن يقوم المراجع بتقييم نظام الضبط 
المحاسبي . وبدون أي تقييم لنظام الضبط الداخلي لا يمكن للمراجع أن يبرر 
إختصاره لإجراءات المراجعة إلى أقل من فحص كمل لكافة السجلات وحركة 
المعاملات » ونتائج هذا التقييم هي التي توصل المراجع إلى إمكانية الاعتماد 
على الرقابة الداخلية . والنظام المحاسبي للمنشأة من خلال تحديد وتعريف 
نقاط القوة والضعف في نظام الرقابة الداخلية ومن ثم ضمان ربط الضبط 
الداخلي بالمراجعة ككل. إن دراسة نظام الضبط الداخلي الذي سنقوم به لن 
يكون كافياً لتمكيننا من إبداء الرأي حول فعالية نظام الرقابة الداخلية أو 
تحديد كافة نقاط الضعف الهامة. 


ج .المراجعة المستندية والتحليلية : 





تتم المراجعة المستندية التحليلية عن طريق : 

1. مراجعة الالتزام 

2 مراجعة تحليلية 

3 المراجعة بالبرهان والإثبات 
إن الاختبارات التفصيلية تتم عن طريق الحصول على البيانات الدالة الغير 
الكاقية بواسطة الشعصن وا اة والاسكقمان والقبيت من القير حيبي 
تشكل بالنهاية أساسا معقولاً من أجل إعطاء رأي في البيانات المالية التي 
تراجع » وأن اختبار العينات وحجمها سوف تتم بطريقة موضوعية تؤدي إلى 
تكوين رأينا حول عدالة القوائم المالية . 
د التحقق والاستنتا ج 
بعد أن تتم المراجعة المستندية نقوم بالتحقق من المراجعة الهائية 
والتخطيط ووضع الاستنتاجات التي توصلنا إلها من خلال المراجعة 
التفصيلية. 
ه. إصدار التقرير وخطاب التوصيات: 
في نهاية السنة المالية نقوم بإصدار القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات 
حولها على شكل مسودة لمناقشتها معكم من أجل إصدارها نهائياً حسب 
الموعد المتفق عليه. وكذلك نقوم بإعداد ومناقشة خطاب التوصيات الناتج 
عن فحص نظام الضبط الداخلي وأعمال الجرد السنوي وإجراءات المراجعة 
التفصيليةء وبيان نقاط الضعف أو المخالفات أو التجاوزات إن وجدت وأية 
معلومات أخرى مناسبة لإدارة الجمعية. 


Ahmed Taysseer Ibrahem & Partners CPA 
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B- Internal control and program identification: 


Generally accepted auditing standards require the auditor to evaluate the 
internal control of the accounting system. Without any internal control 
evaluation, the auditor cannot justify his summery of the audit procedures 
to less than a full examination of all records and transactions. The results of 
the assessment are those which lead the auditor to rely on internal control, 
and the accounting system of the entity by defining the strengths and 
weaknesses of the internal control system and thus ensuring that the 
internal control is linked to the audit as a whole. Our study of the internal 
control system will not be sufficient to enable us to express an opinion on 
the effectiveness of the internal control system or to identify all significant 


weaknesses. 


C- Documentation and analytical review: 


Documentation analytical review is conducted as follows: 
1- Compliance review 


Analytical review‏ ر 
Proof and evidence‏ -3 


The detailed tests are carried out by obtaining the appropriate data by 
examination, inspection, inquiry and evidence from third parties. Which in 
the end conclude a reasonable basis for giving an opinion on the financial 
statements that have been audited and that the sample tests and their size 
will be conducted in an objective manner this leads to giving an opinion on 


the fairness of the financial statements. 


D- Verification and conclusion: 


After the documentation review we verify the final audit and plan and draw 


our conclusions through a detailed review. 


E- Issuance of the report and letter of recommendation: 


At the end of financial year, we issue the financial statements and the 
auditor's report in the form of a draft for discussion with you for final 
issuance according to the agreed date. We also prepare and discuss the 
letter of recommendations resulting from the examination of internal 
control system, the annual inventory count procedures and the detailed 
audit process. Or omissions and any other information appropriate to the 


Organization management. 
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ثالثاً: العرض المالي (الأتعاب ): Third: Financial offer (fees):‏ 
إن أتعابنا الممنية بشكل عام يتم تقديرها على أساس الوقت المبذول لإنجاز Our professional fees are usually based on the time spent and skill‏ 
المممة بالإضافة إلى درجة الكفاءة المطلوبة من الأشخاص الذين يؤدون العمل involved to complete the job. Our fees will be:‏ 
> بناء على ما سبق سوف تكون أتعابنا كالتالي :: 
1. فحص ومراجعة القوائم المالية السنوبة الجمعية السعودية الخيرية Auditing and reviewing the annual financial statements of The Saudi‏ .1 
ترعاية رشن البنرظا ااه الشوفية عن المت الثالية اللنبية ف Charitable Society for Cancer Patients Care- Eastern Province the fiscal‏ 


year ended 31/12/21 
21م‎ 72731 


2. We will verify the correctness of the opening balances of the year 2021 نقوم بالتحقق من صحة الأرصدة الافتتاحية لعامى 2021 والمعدة‎ 2 
in accordance with International Financial Reporting Standards for ٠ 
PO من قبلكم وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة‎ 


Small and Medium Sized Entities (IFRS for SMES) that are endorsed in [ 
the Kingdom of Saudi Arabia. ومتوسطة الحجم المعتمد قي المملكة العربية السعودية.‎ 


An amount of SR (10,000) ten thousand Saudi riyals We will collect an اغا وقدره: (10,000) ريال (فقط عشرة الاف ريال لا غير) يتم تحصيل قيمة‎ 
additional 15% of the fees (VAT), hence the total fees will be as من الأتعاب (ضريبة القيمة المضافة) لتصبح الاتعاب الاجمالية كما يلي:‎ 5 
follows: 


اب مراجعة القوتم الي ___ | 10000 
5 'ضريبة القيمة المضافة 1,500 15% VAT‏ 





لاجمالي المستحق 150 


payable as follows: : تسدد كما يلي‎ 
1. 50% upon signing the contract (Engagement Letter). عند توقيع العقد (خطاب التعيين).‎ %50 .1 
2. 50% upon submitting the audited financial statements and report. عند تملح متعودة التقريسن.‎ 0 2 
The Saudi Charitable Society for Cancer Patients Care- Eastern Province عن الجمعية السعودية الخيرية لرعاية مرضى السرطان بالمنطقة الشرقية‎ 
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